360              VOUTES  INARTICULEES.   —  COMMENT  ON  CALCULE  LES   EFFORTS
Art. 2. — Le centre de pression U est a la limite clu noyau central : u = -*- (fls) •
M H = MAX 6 = —- = 2 pm           Min |5 = 0.
e
Le trapeze M PI M' H' dc fn cst devenu Ic triangle M H MJ ^      de f12.
K K' cst 1'effort par unite" en K.
L'effort normal N passe par  le centre  de gravitc"   du e. +.H&HIIIIUJI               triangle et est egal a sa surface.
Art. 3. — Le centre cle pression U est hors clu noyau central e
~Q '
A. - Si la mcqonnerie pouvail iravailler d la tension-r,                ,H
a ^•X7
Soient (fu) :
u
M H = MAX /3
M' H' = min |3   (ici n6gutif)
MM" = MM'
M H
1
MH + M'H'
c + (> u
Soit o = -Q- — u,
MM" = 2
K K' est 1'effort par unite en K. C'esl une compreswion du m6mc cote quo N par rapport a M", — une tension clu c6te" oppose.
N est la difference des surfaces M H M",   M" H' M'.
B. - Si la magonnerie ne pent pas travailler a la tension (Regie du f             ^1^     triangle). — En pratique, on convient de no pas tcnir
compte de la partie tendue,  mais seulcmcnt dc In partio
comprim6e, limit^e a 3 v (fu).
2 N Alors, M II (comme dans le 2e cas) = ~ (2 fois 1'cf-
1      60
fort sur 3 fois la bande comprime'e).
